inż. STANISŁAW 


INSTALATOR 
NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC, DZIADEK 
I BRAT 


przeżywszy lat 65, po długiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 30 maja 1971 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Ra- 

kowickim do grobowca rodzinnego nastąpi we czwar- 

tek dnia 3 czerwca br. o godz. 14.30, o czym za- 
wiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


ŻONA, CÓRKI, ZIĘCIOWIE, WNUKI, BRAT, 
SIOSTRY I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we czwartek dnia 3 czerwca br. 
o godz. 7 w kościele paraf. Najśw. Panny Marii. 
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